WŁODZIMIERZ 


Osgoria BUKOWSKI 


p. pułk. W. P. w stanie spoczynku 
po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 1 stycznia 1948 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek 
dnia 5 b. m. o godz. 3 po poł., na który-to smutny obrzęd zaprasza: 


nieobecny syn i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 7 b. m. o godzinie 7: rano w kościele św. Szczepana. 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie 
Kraków, pl. Szczepański L, 2— Telefon 555-67 w > 


